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mnuUPOH fttU Mr. KcSaorf* Braiy, 

Z&a tattta 


Following cba ■aarlma, xa ay aoafagaaim 
Ttoaaoay, fc g vri b a U, X «*** inatr&atloaa ta*t tfcara 
waa to »a «• dobrla£iaa> It aaa nvk aiaita eloaar at 
ti» naatuag tfea* oosfelae *** to to mid above tfes 
coatomta of the 


I fca*e a&t talka* to aay MaahlMtcfe goat cor- 
rc>a*oatiaat #ia£* Oailaara taaaorta aallad a* at ay 
algfe****?**? to tfea raealat of tiM 
fa* anrhaaglag groatliia* with l&ssxay 
Iferdar at tto eeaaiaaiaa of tte Uhlt* Ibwm Iwr^roa 
yaatasday. ▲* Z hmU, Max**** s*fc*d so km tfea 
Cwa a n af Sat* uaa pYoa^aaaia*; *&d I fava »#» essaa 
aoneoastttal mm aa "U'l aalll&s aleaa;." a* 
aafead If va am*44 $at t&a LL-2S* *»£„ aarf X aala: 
"tfa'll *oa taat ts* ajroa&aRt U fuimiaaV aa 
aalwd if X ware aociaAatlo *a* X *aal±s*i tbat I «t 
al^ai/a ootisistls, 

X aavo latarrcs&tad ovary Statm Oaaartasat 
iaaMvlifccal aba «*s ac*»iaft£ at ts* ftaaaaay aaatis^ £&i 
X ba*a afrcnliMwf tfe* oaaloaad urittoa atatan^ta. I 

h&rm ted a «?s*afel eaoafe aada of all tacoalas as&i wu£- 
£Oia$ taiagtsaa to aa&s assra t&at thaiea wa* ao raaoartiasg 
s*hiefe aigfcfe kav® $lva@ a eb*e« 

^taga &aa fea&gp ao saife&^ai&dori&I fertofiaa; tl&U **^«k 
6m €%i&@» 
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